Za spokój duszy $. p. 


| STEFANA MEYERA 


inżyniera - architekta 
zmarłego dnia 26 marca 1943 roku 
odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 27 marca 1944 r. o godzinie 8'|, rano w kościele 
OO. Kapucynów w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamia ee e 
żona z rodziną. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 19. 


KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31. 


